VikipeediA 


Hungi keel 


Hungi keel on austroaasia keelte vietmuongi keelkonda 
kuuluv keel, mida kõnelevad hungid Laoses. Keel on 
ohustatud, seda räägib alla 500 inimese umbes 1000 hõimu 
liikmestJ 1 ^ 


Hungi keelt peetakse ka Vietn amis kõneldava thoo keele 
murdeks. 
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